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SUMMARY: Value systematic of the study of the genital apparatus male in the aquatic 
and semiaquatic Hemiptera. Division of the Naucoridae family in two families. 
External caracteristic of the genital capsula. 

The division of the Naucoridae family in two families is based in the com- 
parative study of the male genital apparatus of the american species and 
european species. The external caracteristic of the genital capsula, is very similar 
in Naaucoridae, Aphelocheiridae and Pelocoridae (mew) families, This paper is 
illustrated with drawing made by the author. 


Los estudios que hasta la fecha hemos realizado sobre aparato genital, 
están basados en especies de distintos géneros correspondientes a varias familias 
de hemípteros acuáticos y una de semiacuáticos. 

Las observaciones efectuadas, nos ha puesto en evidencia que en ellas, el 
aparato genital macho guarda constancia en cuanto a las partes que lo compo- 
nen, las que sólo pueden variar de forma y tamaño. Es decir, que si en el 
aparato genital macho de especies de un género de una determinada familia 
sus testículos están constituidos por cinco tubos seminíferos o cinco folículos 
y no tienen glándulas accesorias, en las especies de otros géneros correspon- 
dientes a la misma familia, el aparato genital macho debe constar de las mis- 
mas partes, con las variaciones ya indicadas. 

No hacemos mención del aparato genital hembra, debido a la igualdad 
que existe entre el número de tubos seminíferos o folículos, según como estén 
constituidos los testículos, con el número de ovariolos de las especies de gé- 
neros de una misma familia (Claus, 1884). Transcribimos lo que se dice al 
respecto en la traducción francesa: “Les organes génitaux máles et femelles 
sont toujours répartis sur des individus différents; mais les parties qui les 
composent dans les deux sexes se correspondent entre elles” (pág. 841). 

Lo expresado lo hemos comprobado en especies del género Ranatra (De 
Carlo, 1966, fig. 1; 1968, fig. 1); Belostoma (De Carlo, 1968, figs. 1 y 2); Letho- 
cerus (De Carlo, 1963, figs. 1 y 3); en Ambrysus, Pelocoris, Gelastocoris, Cu- 
ricta, etc., los que se darán a conocer en otro trabajo. 

O. Larsén (1938) corrobora lo dicho observando los dibujos que da del 
aparato genital femenino de Ilyocoris cimicoides (L.) (fig. 63), con siete ova- 
riolos. 
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Aclaramos, que lo expuesto por C. Claus, está de acuerdo con las observa- 
ciones que hasta la fecha hemos realizado en algunas familias de hemípteros 
acuáticos, pero hacemos constar que no debe tomarse como principio general 
para todos los insectos, segán hemos visto en trabajos consultados. 

El aparato genital macho de especies de un mismo género, que hemos 
estudiado, es muy semejante. 

Como un ejemplo de lo expresado, damos dibujo del de una especie de 
Renatra americana (fig. 1) y reproducimos el dibujo que da O. Larsén de 
Ranatra linearis (L.), única conocida en Europa (fig. 2). 

Volviendo al tema, en el aparato genital macho de especies de algunos 
de los géneros americanos vistos, Pelocoris nigriculus Berg, Ambrysus ochra- 
ceus Montandon y Cryphocricos vianai De Carlo, considerados como Nauco- 
ridae, los testículos constan de cinco folículos, cortos o largos, según el género 
al que pertenecen las especies; los harpagones son más bien cortos y simé- 
tricos (en Cryphocricos mo nos fue posible distinguirlos). No tienen glándulas 
accesorias. ' 

De acuerdo con lo visto en el aparato genital macho de las especies de 
los tres géneros americanos citados, los folículos pueden estar uno al lado del 
otro o entrelazados. En Peloris nigriculus Berg, están uno al lado del otro y . 
son cortos (figs. 3 y 4); en Cryphocricos vianai De Carlo (fig. 5), también 
se hallan de igual modo, pero son largos, anchos y robustos; en Ambriysus 
ochraceus Montandon, los folículos se encuentran entrelazados. los que una 
vez ablandados en glicerina pueden separarse (figs. 6 y 7); son largos y de 
grosor mediano. 

En cuanto a las especies europeas, también consideradas como Nauco- 
ridae, se citan para Europa dos únicos géneros con una especie cada uno, 
Ilyocoris cimicoides (L.) y Naucoris maculatus F. En éstas, el aparato genital 
macho tiene los testículos formados por siete folículos cortos (figs. 29 y 33); 
poseen glándulas accesorias (figs. 30 v 31) v les harpagones son largos y asi- 
métricos (figs. 32 y 34). En Naucoris maculatus F., no vos fue posible ver 
la glándula accesoria impar debido al estado del material no puesto en fija- 
dor, pero creemos aue debe tenerla, hecho que trataremos confirmar con 
otro material que solicitaremos. 

Por las notables diferencias que resultan comparando el aparato genital 
macho de las especies de los géneros americanos vistos y el de las especies 
europeas, consideramos aue las americanas corresoonden a una nueva familia y 
no la familia Naucoridae con representantes no sólo en Enrona, sino también en 
Asia, basándonos en las especies que cita Usinger (1938) de Filipinas Nauco- ' 





Lám IL — Figs. 1, aparato genital de Ranatra sjostedti Mentd.; 2. ídem, de Ranatra linea- 
ris (L.): 8, ídem, de Pelocoris nigriculus Berg; 5, ídem, de Cryphocricos vianai De Carlo; 
6 y 7, ídem, de Ambrysus ochraceus Montd: 4, folículos de P. nigruculus Berg; 8. placa 
basal y edeago de Pelocoris subflabus Montd.; 9, ídem. de Ambrusus bergi Montd.; 10, 
edeago y harpagones de Pelocoris femoratus P. B.; 11, ídem, de Pelocoris convexus Nieser; 
12, segm. gen. de Ambrysus bergi Mont, vista dorsal; 13, lengüeta anal, vista ventral; 14, 
hargones de P. nigriculus Berg; 15, ídem, de Melloiella truncaticollis De Carlo: 16, ídem, 
de Cataractocoris macrocephalus (Montd.); 18, ídem, de Coleopterocosis kleerekoperi Hungerf.; 
19, ídem, de Potamocoris parcus Hungerf.; 20. ídem, de Ambrysus gemignanii De Carlo; 
21, ídem, de Limnocoris borellii Montd.: 22. ídem, de Ambrysus attenuatus Montd.; 23, 
ídem, de Heleocaris schadei De Carlo; 24, ídem. de Ambrysus bergi Montd.: 25, ídem, de 
Pelocoris subflacus Montd.; 26, ídem, de Ambrysus ochraceus Montd.; 27, vista lateral 
del contenido de la cápsula genital de Pelocoris subflavus Montd.; 17. parte basal del 9? 
tergito sin harpagones, de Cryphocricos vianai De Carlo, 
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ris obscuripenris Stal y Asthenocoris luzonensis Usinger, de las que da dibujo 
de la cápsula genital y en las que se aprecian los harpagones largos y asimé- 
tricos (figs. 35 y 36) y Lundblad (1933) de Java, Naucoris scutellaris Stal, 
de la que da dibujo de los harpagones largos y asimétricos, carácter que está 
de acuerdo con lo indicado para las especies europeas (figs 37 y 38). 

A la nueva familia formada por las especies de los géneros americanos 
que hemos citado, la llamamos Pelocoridae, tomando como genotipo a la espe- 
cie femoratus de Palisot de Beaubois descripta en 1805, en Ins. rec. Afr. Am. 
y a las de Europa con representantes en Asia, basados en la semejanza de los 
harpagones largos y asimétricos ya indicados, Naucoridae, fundada con la 
especie maculatus F. 

Nico Nieser (1269, figs. 151 y 152) da dibujo del aedeagus y harpagones 
de Peloccris convexo Nieser (fig. 11) y de Pelocoris fermoratus P. B. (fig. 10). 
En Pelocoris convexo los harpagones son asimétricos, caso posiblemente anor- 
mal, por lo que pediremos al autor que observe ctros ejemplares. 

En varias especies del género Cryphocricos tratamos de ver sus harpa- 
gones y a pesar del aumento usado, no nos fue posible distinguirlos, por lo 
que llegamos a la conclusión que en las especies de este género han dsapa- 
recido (fig. 17). 

Creemos que las características de los harpagones de las especies ameri- 
canas, tan distintas a las de las especies de Europa y de Asia, que represen- 
tan Usinger y Lundblad, podría considerarse de efectivo valor sistemático, 
para distinguir Pelocoridae de Naucoridae. Damos dibujo de los harpagones 
de especies de la mayor parte de los géneros americanos conocidos hasta el 
presente: Pelocoris Stal, Ambrysus Stal, Limnocoris Stal, Heleocoris Stal, Ca- 
taractocoris Usirszer, Coleopterocoris y Potamocoris Hungerford (copia), Mè- 
lloiella De Carlo (monotípico), Cryphocricos ausentes (figs. 12, 28, 26, 21, 23, 
16, 18, 19 y 15). 


CAPSULA GENITAL 


La cápsula genital corresponde al noveno segmento abdominal cuyos bor- 
des laterales se han doblado hacia arriba sin cerrarse, formando un verdadero 
estuche a su contenido. 

En ella se distinguen las siguientes partes vista por la parte dorsal: en la 
parte superior el tergito reducido; a los costados y en la base las partes del 
esternito dividido en tres porciones, dos laterales y una basal, (figs. 12, 28 
y 42). También se ve una pieza que está unida a la parte inferior del tergito, 
la que coresponde al cono anal, pero por su forma aplanada se le llama len- 
güeta anal (fig. 13). 

Vista por la parte inferior se distingue en su extremo la abertura anal 
(fig. 13). 

Dentro de la cápsula genital se hallan el aedeagus, los músculos fálicos y 
la placa basal. 

Los músculos fálicos que se hallan a los costados del aedeagus son los 
protráctores, que tienen por función hacer avanzar el pene en el momento de 
la cópula y el par que se halla en la base, se encarga de retrotraerlo (figs, 27, 
vista lateral; Larsén, pág. 91, fig. 50). f 

Los músculos fálicos se insertan en la placa basal y se hallan constituidos 
por fibras musculares estriadas. 


J. A. De Carro, Valor sistemático del aparato genital macho en hemípt. acuáticos 168 





Lám. II. — Figs. 30, aparato genital de Ilyocoris cimicoides (L.); 31, ídem, de Naucoris 

maculatus F.; 28, cápsula genital de Naucoris maculatus F.; 29, folículos del testículo de 

Ilyocoris cimicoides (L.); 33, testículo de Naucoris maculatus F.; 32, cápsula y harpagones 

de Ilyocoris cimicoides (L.); 34 y 39, ídem, de Naucoris maculatus F.; 35, ídem, de 

Naucoris obscuripennis Stal; 36, ídem, de Asthenocoris luzonensis Usinger; 37 y 38, ídem. 

de Naucoris scutellaris Stal; 40, placa basal, músculos fálicos protractores, edeago y conducto 
eyaculador de Ilyocoris cimicoides (L.); 44, Pelocoris horvathi Montd. 
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Lám. MI. — Figs. 41, Aphelocheirus aestivalis (F.); 43, Naucoris maculatus F.; 45, aparato 

genital 2 de Aphelocheirus aestivalis (F.) según Larsen; 42, cápsula genital de Aphelo- 

cheirus aestivalis (F.); 46, conductos eferentes que se hallan dentro de los testículos 
de Ranatra sp. 


La placa basal se encuentra en la base de la porción inferior del esternito, 
ligeramente inclinado (figs. 8, 9 y 40). 

El aedeagus es de forma y tamaño variable según las especies. Se halla 
invertido y su base se une a la parte posterior de la placa basal. 

Sobre el borde del esternito, porción basal, se apoyan los harpagones, los 
que son de tamaño y forma variable, por lo que tienen valor específico (figs. 
26, 32 y otros ya indicados). 
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Creemos que dada la característica externa de la cápsula genital, muy simi- 
lar en Pelocoridae, Naucoridae y Aphelocheiridae y exclusiva de ellas, bien 
podrían reunirse las tres en una Superfamilia, con el nombre de Naucoroidea. 

No hemos observado tales características de la cápsula genital, en nin- 
guna de las especies que hemos estudiado, ni en dibupos que dan Hunger- 
tord y Truxal, de Corixidae y Notonectidae. 


DISCUSION 


En las especies de los géneros Gelastocoris y Nethra de la familia Gelasto- 
ccridae cuyos aparatos genitales macho hemos observado, los testículos cons- 
tan de cinco folículos; tienen glándulas accesorias. Se hará la publicación 
correspondiente. 

En especies de los géneros Ranatra y Curicta (De Carlo, 1966, figs. 1, 2, 
27 y 28); (De Carlo, 1968) los testículos constan de cinco tubos seminífe- 
ros, entrelazados, los que se dilatan en la parte inferior formando los conductos 
eferentes (fig. 46), que se hallan dentro de los testículos; no poseen glán- 
dulas accesorias. 

En especies de los géneros Belostoma y Lethocerus de la familia Belosto- 
matidae (De Carlo, 1263 fig. 1; 1967, figs. 1, 3 y 4) los testículos como en 
los Ranatridae, están formados por cinco tubos seminíferos entrelazados, pero 
los conductos eferentes se hallan fuera de los testículos. No tienen glándulas 
accesorias. 

En resumen, en base a los ejemplos dados y a la constancia señalada para 
cada caso, consideramos que si los Naucoridae europeos tienen testículos for- 
mados por siete folículos y poseen glándulas accesorias, no pueden los de 
América estudiados, con testículos formados por cinco folículos y sin poseer 
glándulas accesorias, pertenecer a la misma familia que los de Europa. 

Creemos por otra parte, teniendo en cuenta como referencia los dibujos 
de los harpagones que damos de las especies europeas y los que representa- 
mos de las especies de Filipinas y Java, tan distintos como hemos indicado 
con respecto a los que tienen las especies de América, que podrían tomarse 
como carácter general para distinguir Pelocoridae de Naucoridae. 
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Santa Catalina, Brasil; al R. P. Gregorio Williner, al entomólogo Manuel 
Viana y al Dr. fuan Schnack, por el material americano que nos proporcionaron. 

Hacemos extensivos nuestro agradecimiento, al Dr. Nico Nieser del Zoo- 
logisch Laboratorium de Utrecht, Holanda, quien nos proporcionó los Nauco- 
ridae europeos, y al Dr. I. Lansbury del Depart. de Entom, de la Universidad 
de Oxford, por los ejemplares de Aphelocheirus aestivalis (F.) que envió, 
capturados en Oxford. 


ABREVIACIONES. — F., folículo; T., testículo; Ce£, conducto eferente; Cd., conducto 
deferente; Cg., conducto eyaculador; Cp., glándula accesoria par; Gi., glándula acce- 
soria impar; Tg. tergito; La., lengüeta anal; Aa. abertura anal; EL, porción lateral del 
esternito; Eb., parte basal; Hp., harpagón; Aed., aedeagus; R., recto; Vs., vesícula seminal; 
Pb., placa basal; M., músculo protráctor; Mr., músculo retráctor; Ca., cámara de la cáp- 
sula genital. 
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